METEOROLOGICAL JOURNAL, 



KEPT AT THE APARTMENTS 



OP TH« 



ROYAL SOCIETY, 



BY ORDER Of THE 



PRESIDENT AND COUNCIL. 



MDCCCXXHI. 



r 2 1 



METEOROLOGICAL JOURNAL 

for January, 1822. 



I 


Time, 


Therm* 


Therm. 


Barom. 


ulX S 




Winds, 




1822 






without. 


within. 




-Therm. 






%%r _ ii 


H. 


M. 








Inches. 






Points. 


Str. 
I 


Weather. 


Jan. 1 


8 


O 


38 


48 


29,84 


36 


s 


Cloudy and hazy. 




2 


O 


44> 


53 


29,64 


45 




w 


I 


Fine. 


2 


8 


O 


45 


48 


29,61 


45 




w 


I 


Fine. 


2 





41 


52 


29,64 


45 




SSW 


I 


Cloudy and hazy. 


3 


8 


O 


35 


49 


29,81 


3S 




w 


I 


Hazy. 




2 


O 


40 


5i 


29,70 


41 




s 


I 


Cloudy. 


4 


8 


O 


37 


48 


29,10 


36* 


CO 


E 


I 


Rain. [vals. 




2 


O 


39 


5i 


29,4? 


41 


{J 


wsw 


I 


Cloudy and Rain at inter- 


5 


8 


O 


35 


47 


29,77 


36 


a 


N 


I 


Fine. 




2 


O 


39 


5i 


29,91 


T* 


to 


ESE 


I 


Cloudy* 


6 


8 


O 


35 


47 


29,99 


35 




N 


I 


Cloudy. 




2 


O 


37 


46 


30,02 


40 


O 


E 


I 


Fine. 


7 


8 





34 


45 


29,92 


33 


4—1 


NNW 


I 


Hazy thick weather. 




2 





36 


48 


29,98 


37 





ESE 


I 


Cloudy. 


8 


8 





34 


46 


30,08 


35 


i~4 

*5 


ssw 


I 


Cloudy. 




2 





40 


48 


30,09 


40 


CO 


N 


I 


Cloudy. 


i 9 


8 





40 


47 


30*13 


40 




N 


I 


Hazy and cloudy. 




2 





44 


5° 


30,16 


45 


C-4 


N 


I 


Fine. 


! 10 


8 





35 


41 


3°> l 3 


34 


cd 

as 


W 


I 


Fine, rather hazy. 


i 


2 





42 


5 1 


30,13 


45 




w 


I 


1* me. 


I 1 


8 





42 


49 


30,20 


40 




w . 


1 
I 


Cloudy and hazy. 


i 


2 





47 


53 


30,24 


48 




NW 


I 


Cloudy. 


12 


8 





42 


5° 


3°;3 l 


41 




W 


I 


Cloudy. 


; 


2 





48 


54 


30,31 


48 




w 


I 


Cloudy. 


13 


8 





45 


5° 


30,30 


"TT" 




w 


I 


Fine. 


2 





49 


54 


30,29 


49 




w 


I 


Cloudy. 


14J 8 





42 


50 


30,26 


42 




w 


I 


Fine. 




2 





47 


54 


30,26 


49 




w 


I 


tine. 


*5 


8 





40 


49 


30,12 


40 




N 


1 


Fine. 




2 





43 


53 


30,20 


47 




N 


I 


Fine. 


16 


8 





34 


46 


30,18 


34 




WNW 


1 


Hazy. 




2 





36 


49 


3°> I 3 


42 




WNW 


. I 


J. AJlJlC* 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 






for Ja 


1 

nuary, 1822. 




Time. 


Therm. 


Therm. 


Barom. 


Six's 


i 


Winds. 


■ 


1822 


; 


without.; 


within. 




Therm. 






Weather. 


H. M. 








Inches. 






Points. 


Str. 




Jan. 17 


8 


3 2 


45 


30,10 


31 




W 


I 


Cloudy; snow in the night. 


. 


2 


38 


49 


30,12 






w 


I 


Rain. 


18 

■ 


8 


35 


48 


3°> 2 9 


35 




w 


I 


Foggy. 


: 


2 


43 


S3 


3°>34 


45 




' w 


I 


Cloudy. 


19 


8 


4i 


48 


30,35 


35 




w 


J 


Cloudy and foggy. 




2 


46 


£ 1 


3°>37 


46 




w 


I 


Cloudy. 


20 


8 


45 


50 


30,22 


44 




w 


I 


Cloudy. 




2 


49 


49 


30,29 


50 




w 


I 


Cloudy. 


21 


8 


40 


47 


30,28 


39 


C 


w 


I 


Cloudy and hazy. 




2 


47 


54 ■ 


3°*3° 


50 


tA 


NW 


I 


Fine. 


2# 2 


8 


43 


5° 


3<M3 


43 


t-4 


w 


I 


Cloudy and hazy. 




2 


48 


54 


30,45 


48 


O 


w 


I 


Cloudy. 


2 3 


8 


42 


5* 


30,32 


42 


4-J 


ssw 


I 


Fine. 




2 


48 


54 


3°> z $ 


48 


c 



w 


I 


Cloudy, 


24 


8 


43 


5 r 


29,85 


42 


§ 


s 


I 


Rain. 




2 


49 


55 


29,86 


49 


to 


WbyS 


1 


Cloudy. 


25 


8 


44 


53 


29,96 


44 




WNW 


I 


Cloudy. 


! 


2 


48 


SS 


30,00 


49 




N . 


I 


Cloudy. 


26 


8 


43 


5* 


3°>*o 


42 


Qbl 


W 


1 


Cloudy. 




2 


48 


54 


30,09 


49 




w 


I 


Fine. 


27 


. 8 


36 


5 1 


30,28 


36 




w 


I 


Fine. 




2 


43 


5 1 


3°>3 l 


49 




s 


I 


Cloudy damp weather. 


28 


8 


46 


5° 


30,21 


48 




w 


I 


Hazy. 




2 


50 


58 


30,17 


50 




w 


I 


Fine. 


29 


8 


32 


51 


30,18 


33 




w 


I 


Fine. 




2 


48 


53 


30,19 


5i 




w 


I 


Cloudy. 


30 


8 


3^ 


5* 


30,32 


36 




w , 


1 


Hazy, 




2 


44 


53 


3°>34 


49 




w I 1 • 


Fine. 


3 1 


8 


34 


4" 


3o,33 


3 1 




W 1 


Fine ; rather hazy. 




2 


43 

■ 


53 

■ 


3°>3° 


44 




WbyS 

1 

• 


I 


Fine. 

- 
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j - 


t .-. ^ — — 


* 






Time. 


Therm. 


Therm. 


Barom, 


Six's 




Winds. 




1822 

X v* hJ » J, 






without. 


within. 




Therm. 






Weather. 


H. 


M. 








Inches. 

3°> 2 3 






Points. 


Str. 

I 


s 


O 


41 


51 


39 




sw 


Fine. 




2 


O 


45 


57 


30*13 


46 




sw 


I 


Fine. 


2 


8 


O 


45 


52 


29,84 


39 




sw 


I 


Cloudy, 




2 


O 


50 


55 


*9*7* 


5i 




w 


2 


Cloudy. 


3 


8 


O 


45 


5 2 


29,42 


45 




w 


I 


Fine, 




2 


O 


47 


5 2 


29,46 


52 




w 


I 


Fine. 


4 


8 


O 


37 


49 


2 9>74 


36 




w 


I 


Fine : hoar frost. 




2 


O 


46 


55 


29,68 


48 




s 


1,2 


Cloudy. 


5 


8 


O 


47 


5 2 


29,30 


41 




sw 


3 


Rain. 


_ 


2 


O 


50 


55 


29*30 


54 





w 


I 


Rain. 


6 


8 


O 


35 


49 


30,11 


34 




w 


I 


Fine. 




2 


O 


42 


59 


30,16 


50 


O 


s 


I 


Fine. 


7 


8 


O 


A A, 


5 1 


29,87 


4i 




s 


2 


Fine. 




2 


O 


5° 


55 


29,84 


5' 


d 


s 


2 


Cloudy 


8 


8 


O 


45 


53 


29,76 


44 


,3 


sw 


2 


Cloudy* 




2 





49 


57 


29,91 


5* 





sw 


I 


Cloudy* 


9 


8 


O 


45 


5 2 


29,99 


44 


s 


s 


2 


Cloudy. 


■ 


2 


O 


51 


57 


29,85 


53 


CO 

<— 1 


w 


I 


Cloudy. 


10 


8 


O 


4/ 


53 


29,85 


47 




SSE 


I 


Cloudy. 


: 


2 


O 


5 2 


55 


29,83 


53 




SE 


I 


Fine. 


II 


8 


O 


42 


52 


29,96 


42 


ft 


sw 


I 


Fine. 




2 


O 


49 


58 


30,05 


52 




ssw ■ 


I 


Fine. 


12 


8 


O 


41 


55 


3°>23 


41 




w 


1 


Thick fog. 




2 


O 


46 


57 


3o* 2 3 


5° 




ESE 


I 


Fog. 


l 3 


8 


O 


39 


53 


3o>i3 


36 




E 


I 


Foggy. 




2 


O 


49 


58 


30,09 


49 




S 


I 


Fine. 


14 


8 


O 


43 


53 


30,11 


42 




SSE 


I 


Cloudy. 


• 


2 


O 


5° 


5 6 


30,10 


5° 




S 


I 


Fine. 


15 


8 


O 


43 


5 6 


3°>09 


42 




$ 


I 


Fine. 




2 





52 


60 


30,09 


53 




SSW 


I 


Fine. 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for February, 1822. 



1822 



Time. 



H. M. 



Feb. 16 

17 

18 

19 
20 
21 
22 

23 

24 

25 
26 

27 

28 



8 
2 
8 
2 
8 

8 
2 
8 
2 
8 
2 
8 
2 
8 
2 
8 
2 
8 
2 
8 
2 
8 
2 
8 



o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 



Therm, 
without, 



40 

47 
47 
53 
45 
53 
45 
5° 

48 

37 
47 

37 

46 

46 

52 

48 

53 

44 

53 

39 

47 

37 
46 



Therm, 
within. 



54 
59 

55 
57 
55 
59 
5 6 
59 
55 
56 

52 

5 6 

54 
60 

55 
58 

54 

54 
56 

53 
58 

53 
56 

54 
59 



Barom. 



Inches. 



3°>3 6 
30,41 

30*4! 

30,40 

30,40 

3°'37 
30,42 

30,38 

.30,10 

29*92 

3°>37 

3°*43 

3<M4 
30,32 

30,25 

30,29 

30,22 

3 > X S 
30,24 

3°* 2 3 
30,12 

30,06 

30,50 

30,63 

30,69 

30,58 



Six's 
Therm. 



40 
52 

45 

50 

42 

54 
44 
5i 
39 
5° 

36 

36 

48 

40 
46 

4* 

54 

48 

54 
44 
54 
38 

49 

35 

48 



Winds. 



w 

u 


O 

»\ 
O 

+-» 

c 
o 



V) 



c3 
Oft 



Points. 



W 

w 

wsw 
s 

N 

w 

w 

NNW 

NW 

S 

w 
w 

WNW 

w 

NNW 

w 

w 

w 
w 

N 

w 

s 



Str. 



I 
I 
I 
I 

I 

I 

I 

I 
1,2 

2 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
1,2 
1,2 

I 
1,2 

I 

I 

I 

I 

I 



Weather* 



Hazy. 

Fine. 

Cloudy. 

J? me. 

Cloudy. 

Fine and clear. 

Damp and foggy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Hazy. 

Fine. 

Cloudy, 

Cloudy. 

Cloudy, 

Cloudy. 

Fine. 

Cloudy. 

Fine; rather hazy. 

Fine. 

Hazy thick weather, 

Fine. 
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CO 











METEOROLOGICAL 


JOURNAL 








March, 1822. 


■"""" " """* 


Time. 


Therm. 


Therm. 


Barom. 


bix a 




Winds. 


■ 


1822 






without. 


within, 




Therm. 






Weather. 


H. 


M. 








Inches. 






Points. 


Str. 


Mar. 1 


7 


O 


36 


54 


30,28 


35 




SE 


1 Thick Fog. 




2 


O 


46 


60 


30,20 


47 




W 


1 


Fme. 


2 


7 


O 


45 


55 


3°> 2 9 


42 




sw 


1 


Cloudy and hazy. 




2 


O 


53 


57 


30,28 


53 




s 


1,2 


Cloudy. 


3 


7 


O 


43 


*3 


30,29 


43 




sw 


1 


Fine. 




2 





53 


56 


30,24 


54 




s 


1 


Fine. 


4 


7 


O 


43 


53 


3°>°9 


42 




sw 


1 


Fine. 




2 


O 


53 


57 


29,99 


53 


• 

a > 


sw 


1 


Fine. 


5 


7 


O 


47 


55 


2 9>95 


47 


O 


w 


1 


Cloudy. 




2 


O 


53 


60 


29,99 


54 


G 


w 


1 


Fine. 


6 


7 


O 


5° 


58 


29,56 


46 


crj 


s 


2 >3 


Rain. 


! 


2 





55 


58 


2 9>57 


55 




w 


1 


Cloudy. 


7 


7 





43 


56 


2 9>57 


42 




w 


1 


Fine. 




2 





47 


59 


29,44 


52 


X! 


w 


1 


Rain. 


8 


7 





39 


54 


29,68 


33 


c 



w 


1 


Cloudy. 




2 





48 


59 


2 9>43 


49 


§ 


w 


1 


Rain. 


9 


7 





44 


55 


29,69 


43 


»r-l 


w 


* 


Fine. 


■ 


2 





53 


60 


29,69 


54 


X! 


w 


1 


Rain. 


10 


7 





50 


57 


2 9>59 


5o 




sw 


1 


Cloudy. 




2 





57 


58 


29,56 


57 


TO 

q4 


w 


1,2 


Fine. 


11 


7 





42 


5 2 


29,78 


40 




w 


1 


Fine. 




2 





47 


58 


29,97 


5 2 




NW 


1,2 


Cloudy, 


12 


7 





40 


53 


30,36 


35 




w 


1 


Hazy. 




2 





48 


56 


30,36 


48 




sw 


1 


Fine, 


*3 


7 





4 1 


53 


30,21 


40 




SSE 


1 


Fine. 




2 





5 1 


57 


30*05 


5i 




E 


1,2 


Fine. 


14 


7 





47 


54 


29,91 


45 




ssw 


1 


Cloudy. 




2 





S 6 


57 


29,97 


57 




sw 


1 


Rain. 


*5 


7 





4i 


55 


30,22 


4i 




NW 


s 


Cloudy and hazy. 




2 





58 


59 


30,26 


58 




W 


1 


Fine. 


16 


7 





45 


55 


30,29 


42 




s 


1,2 


Fine. 




2 





56 


59 


30,13 


56 




SSE 


1 


Cloudy. 



L'7'* 1 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 










for March, 


1822. 






Time. 


Therm, 


Therm. 


Barom. 


Six's 




^finds. 






t 877 






without. 


within. 




Therm. 




*• IMVItfl 


Weather, 




3, KJ £* at 

Mar. 1 7 


H. 


M. 




5* 





Inches. 




— 


Points. 


Str. 




7 


O 


5 6 


30,27 


5° 


w 


I 


Cloudy. 






2 


O 


54 


57 


30,19 


56 




sw 


1 


Rain. 




18 


7 


O 


48 


57 


30,23 


48 




NW 


I 


Cloudy. 






2 


O 


5^ 


$7 


30.30 


56 






I 

■ 


Cloudy. 




*9 


7 


O 


5° 


57 


30,28 


46 




SW 


I 


Cloudy. 






2 


O 


60 


61 


30,26 


61 


* 

CO 


w 


2 


Cloudy. 




20 


7 


O 


5 1 


57 


30,32 


5° 

>*> 


CD 


w 


I 


Cloudy. 






2 


O 


58 


DO 


30,25 


60 


U 

d 


w 


I 


Fine. 




21 


7 


O 


45 


55 


30,27 


45 




sw 


I 


Cloudy. 






2 


O 


58 


60 


30,15 


5** 




w 


■ 

I 


Fine. 




22 


7 


O 


45 


5<5 


30,30 


44 


n 
a 


w 


I 


Fine. 






2 





56 


61 


30,35 


58 


*•* 

x* 


WNW 


I 


Fine. 




23 


7 


O 


42 


54 


30,24 


4° 


d 


w 


I 


Fine. 






2 


O 


59 


60 


30,06 


59 





sw 


I 


Fine. 




24 


7 





48 


57 


29,60 


46 


f d""S 


w 


I 


Cloudy. 




. 


2 





5 2 


56 


29,61 


60 




NW 


1,2 


Cloudy. 




2 5 


7 





42 


5i 


2 9>74 


38 


d 


w 


I 


Cloudy. 






2 





47 


56 


29,70 


S l 


•— < 


WbyN 


I 


Rain. 




26 


7 





43 


53 


30,04 


38 


P< 


wsw 


I 


Cloudy. 






2 





57 


58 


30,11 


58 




NW 


I 


Cloudy. 




27 


7 





5° 


56 


30,20 


49 




w 


I 


Cloudy. 






2 





58 


60 


30.17 


59 




s 


I 


Fine. 




28 


7 





5° 


58 


29,94 


49 




sw 


I 


Fine. 






2 





65 


63 


29,92 


66 




sw 


I 


Fine. 




29 


7 





47 


5 7 


3°>3 8 


45 




w 


I 


Fine. 






2 





62 

■ 


02 


30,39 


65 




w 


I 


Fine. 




30 


7 





49 


56 


29,68 


47 




sw 


2 


Cloudy. 






2 





53 


61 


29,46 


55 


■ 


w 


2 


Cloudy. 




31 


7 





40 


Si 


30.33 


38 




NE 


2 


Jbine. 






2 





42 


s* 


30,35 

■ 


47 




NE 


2 

■ 


Fine. 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for April, 1822. 

.... 




Time. 


Therm. 


Therm. 


Barom. 


Six's 




Winds. 




1822 




without. 


within. 




Therm. 






Weather. 


H. M. 








Inches. 




— 


Points. 


Str. 
I 


April 1 


7 ° 


40 


50 


3°*34 


38 


N 


Cloudy. 




2 O 


47 


56 


3°>32 


48 




N 


I 


Cloudy. 


2 


7 ° 


43 


51 


3 *3° 


41 




N 


I 


Cloudy. 




2 O 


49 


57 


3°*3* 


5° 




N 


1,2 


Fine. 


3 


7 


43 


52 


30,40 


42 




N 


I 


Cloudy. 




2 O 


53 


56 


3°>3S 


52 




NW 


1 


Cloudy. 


4 


7 ° 


45 


54 


30,24 


43 




N 


I 


Cloudy. 




2 O 


52 


58 


30,16 


S3 




NW 


1 


Cloudy. 


5 


7 ° 


45 


55 


3°>°S 


44 




NW 


I 


Cloudy. 




2 O 


54 


55 


30,00 


54 


S 

^ 


N 


I 


Cloudy. 


6 


7 ° 


45 


52 


29,89 


47 


O 


N 


1 


Fine. 




2 


54 


S7 


29,85 


54 


VO 


NNE 


I 


Fine. 


7 


7 ° 


43 


52 


2 9>95 


40 




N 


I 


Cloudy. 




2 


49 


54 


2 9>95 


53 


-a 


W 


I 


Cloudy, but pleasant. 


8 


7 ° 


4 1 


52 


30,02 


39 


c 

w 


N 


I 


Fine. 




2 


46 


5* 


3°>°3 


5° 


§ 


N 


I 


Cloudy. 


9 


7 ° 


37 


5° 


30,09 


35 




N 


I 


Cloudy. 




2 


4 6 


5<5 


30,06 


48 




N 


I 


Cloudy. 


10 


7 ° 


37 


48 


30,04 


36 


•ft 


N 


I 


Cloudy. 




2 


46 


54 


30,01 


47 


CO 


ESE 


I 


Fine. 


11 


7 ° 


39 


5° 


30,01 


37 




E 


I 


Fine. 




2 


48 


58 


29,90 


48 




EbyS 


I 


Fine. 


12 


j 


4i 


52 


29,72 


41 




E 


I 


Rain. 




2 


53 


57 


29,72 


53 




N 


I 


Cloudy, 


13 


7 ° 


45 


54 


29,85 


44 




SE 


2 


Rain. 




2 


58 


60 


29,92 


S^ 




S 


I 


Fine. 


H 


7 ° 


46 


S3 


3°>°3 


46 




SE 


I 


Cloudy and foggy. 




2 


57 


56 


29,96 


S9 




E 


I 


Cloudy, but pleasant. 


*5 


7 ° 


50 


54 


30,00 


49 




E 


1 


Fine. 




2 


63 


59 


29,98 


61 




E 


I 


Cloudy. 



L' 9 3 









METEOROLOGICAL JOURNAL 








for April, 


1822. 




Time. 


Therm. 


Therm. 


Barom. 


Six's 




I 

Winds* 




1822 






without. 


within. 




Therm. 






Weather. 


H. 


M. 








Inches. 






Points. 


Str. 


Apr. 16 


7 


O 


49 


56 


29,94 


49 


N 


Rain. 




2 


O 


54 


58 


2 9>99 


ss 




N 




Cloudy. 


*7 


7 


O 


43 


57 


29,92 


43 




E 




Cloudy and dark. 




2 


O 


53 


61 


29,80 


5? 




E 




Fine. 


18 


7 


O 


40 


56 


29,66 


46 




NE 




Cloudy. 




2 


O 


5 1 


59 


2-9,64. 


5 2 


• 


E 




Cloudy. 


l 9 


7 


O 


44 


55 


29,68 


46 


CD 


W 




Cloudy. 




2 





54 


60 


29,71 


55 





S 




Fine. 


20 


7 


O 


44 


55 


29,69 


46 


f-H 


W 




Fine. 




2 


O 


55 


60 


29,69 


56 





WbyS 




Cloudy. 


21 


7 


O 


46 


57 


29,61 


46 





W 




Cloudy. 




2 


O 


57 


si 


29,49 


58 




sw 




Cloudy. 


22 


7 


O 


47 


56 


2 9>37 


46 


4-> 


s 


2 


Cloudy. 




2 


O 


58 


62 


2 9>37 


58 




C/5 


s 




Fine. 


2 3 


7 


O 


48 


57 


29,30 


47 


s 


2 


Cloudy. 




2 





55 


62 


29,41 


56 




w 




Fine. 


24 


7 





48 


54 


29,62 


44 


rj 


s 


2 


Fine. 




2 





58 


60 


29,61 


59 


9—% 


s 


2 


Fine. 


2 5 


7 





47 


57 


29,56 


47 


* 


s 


2 


Rain. 




2 





57 


60 


29,58 


58 




w 




Cloudy. 


26 


7 





46 


55 


29,82 


43 




w 




Fine. 




2 





56 


60 


2 9>95 


58 




w 




Fine. 


27 


7 





48 


57 


z 9>99 


47 




sw 




Rain. 




2 





59 


6i 


30,01 


59 




sw 




Cloudy. 


28 


7 





5 1 


58 


3o>25 


50 




w 




Cloudy. 




2 





63 


59 


30,25 


63 




sw 




Cloudy. 


29 


7 





48 


57 


3°> 2 3 


47 




E 




Cloudy and hazy. 




2 





63 


6z 


30,22 


64 




E 




Fine. 


3© 


7 





5° 


S9 


30,24 


48 




E 




Fine, 




2 





63 


63 


30,26 


64 




E 




Fine elear sky. 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 






for May, 1822. 




1 1 

Time. | Therm. 


Therm. 


Barom. 


Six's 


! 


Winds. 










without. 


within, 




Therm. 








1822 






i 












t B Y M. « 4. Lb H _ 


* \* m* m$ 


H. 


M. 








Inches. 







Points. 


Str. 


Weather. 


May 1 


7 


O 


5° 


£ 9 


30.31 


48 


w 


Fine clear sky. 




2 


O 


62 


6l 


30*27 


64 




E 


* 


Fine and clear. 


2 


7 


O 


S'o 


59 


30.17 


46 




E 




Fine. 




2 


O 


62 


62 


30,09 


62 




E 




Fine. 


3 


7 


O 


47 


59 


29,96 


145 




E 




Fine, rather hazy, 




2 


O 


62 


62 


29,86 


62 




E 


I ■ 


Fine. 


4 


7 


O 


5 4 


60 


29,61 


53 




E 




Fine. 




2 


O 


65 


63 


2 9>S9 


66 


• 


E 




Fine. 


5 


7 


O 


53 


60 


29,6s 


52 


JO' 


NE 




Rain. 


f 2 


O 


66 


63 


29,70 


66 


S 


E 




Fine. 


6 


7 


O 


57 


61 


29>73 


56 


N 


E 




Cloudy and hazy. 




2 


O 


67 


64 


29,72 


68 


O 


N 




Cloudy. 


7 


7 





P 


62 


29,76 


59 


»»4 


E 




Cloudy and hazy. 




2 


O 


65 


62 


29,78 


68 


4-* 


NE 




Rain. 


8 


7 


O 


49 


59 


2 9>95 


47 


c 



NE 




Cloudy. 


■ 


2 





54 


61 


29.94 


56 


§ 


E 




Fine. 


9 


7 





49 


55 


29.74 


47 


• *-« 


E 




Cloudy. 




2 





54 


60 


29,61 


55 


X3 


E : 




Cloudy. 


10 


7 





53 


57 


29,38 


5i 


C 


E 




Cloudy and hazy. 




2 





55 


54 


29,30 


55 




E 




Fine. 


11 


7 





47 


58 


29,56 


45 




E 




Fine. 




2 





61 


59 


29,65 


62 




E 




Cloudy. 


12 


7 





5i 


: 55 


29.79 


51 




N 




Cloudy. 




2 





5* 


54 


29.77 


52 




N 




Cloudy. 


13 


7 





51 


55 


29,82 


50 




N 


w 


Cloudy and rather hazy. 




2 





57 


58 


29,82 


58 




N 




Cloudy. 


, ! 4 


7 





5° 


57 


29,87 


47 




NbyE 




Fine. 


. 


2 





60 


60 


29,87 


60 




N 




Fine. 


IS 


7 





60 


58 


29.91 


59 




E 




Fine. 




2 





68 


61 


29,81 


6S 


t 


NE 




Fine. 


16 


7 





52 


59 


29,98 


5° 


" 


E 




Fine. 




2 





62 


62 


29.95 


62 




E 




Fine; no cloud to be seen. 

1 



CWfc 
11 3 



1822 



May 17 
18 

19 
20 

21 

22 

2 3 

24 

2 5 
26 

27 

28 

29 

, 30 
31 



METEOROLOGICAL JOURNAL 

for May, 1822. 



Time. 



H. M. 



Therm. 

without, 



! 



7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 

2 

7 
2 

7 
2 






o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 



61 

7° 
62 

70 

60 

72 

60 

74 
60 

74 

SS 
70 

55 

63 
56 

64 

54 
61 

5^ 

55 

S3 
64 

61 
68 
58 

71 

55 
64 

59 
72 



Therm. J Barom. 
within. 



60 

63 
67 

63 

65 
64 

69 

65 

7° 
64 

68 

6 3 

65 

6 3 
64 

^3 

6 3 
62 

61 

60 

64 

62 

64 

62 

62 

6 J 
6 3 
66 



Inches. 



z 9>95 
29,92 

29,99 

30,01 

30,07 

30,04 

3o^3 
30,11 

30,25 

30,25 

30,46 

3o.3° 
30,27 

30,19 

30,08 
30,02 
29,96 
29,88 
29,80 

29,7 s 
30,11 
30,06 

3°^ 7 
30,20 

30,24 

30,21 

3°>3* 

30,24 

30,28 
30,25 



Six's 
Therm, 



6l 
72 
60 
72 

56 

72 

56 
75 
58 
74 
53 
7° 
5° 
65 
5 Z 
65 
5° 
65 

53 

60 

5 1 

65 
60 

56 

7 l 

S3 
64 

5 6 

72 



u 

c 

o 



o 



en 

a 



Winds. 



Points. 



NbyE 

N 
N , 
N 
NNE 
N • 
E 
E 
N 
NE 
N 
E 

NE 

NE 

E 

W 

w 

sw 

s 

w 
w 

NNW 
W 
W 

w 

sw 
w 

w 



Str. 



tt rjJtWWaHWHj i OTU I gi CWStfB 



HMWWftum^iui.^'faiM.L. 



Weather. 



I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

i 
1 
i 
1 
1 
1,2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



Fine. 

Fine. 

Fine ; rather hazy. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Hazy, 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fine, 

Cloudy. 

Fine. 

Cloudy. 

Fine. 

Fine, [from if till z\ P.M. 

Thunder and lightning 

Cloudy. 

Rain. 

Fine. 

Fine clear sky. 

Cloudy. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Hazy. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for June, 1822. 

























1 


Time. 


Therm. 


Therm. 


Barom. 


Six's 




Winds. 




1822 






without. 


within. 




Therm. 






Weather, 


H. 


M. 








Inches. 






Points. 


Str. 


June 1 


7 


O 


63 


63 


3O,20 


59 


w 


Fine* 




2 


O 


73 


69 


3^*5 


74 




WbyN 




Fine. 


2 


7 


O 


62 


65 


30,20 


57 




E 




Fine. 




2 


O 


73 


6 9 


30,19 


73 




E 




Fine. 


3 


7 


O 


62 


66 


30,21 


56 




E 




Fine. 




2 


O 


73 


70 


30,22 


75 




E 




Fine. 


4 


7 





62 


66 


30,20 


57 


0) 


E 




Fine. 




2 


O 


77 


7 1 


30,l6 


77 




E 




Fine. 


5 


7 


O 


66 


68 


3°> 1 5 


62 


c 


S 




Hazy. 


> 


2 


O 


78 


7 1 


3o>i5 


70 


C* 


E 




Fine. 


6 


7 


O 


66 


69 


30,17 


62 




N 




Fine. 




z 


O 


7S 


72 


30,13 


80 




E 




Fine. 


7 


1 


O 


64 


66 


30,29 


60 


•1-1 


N 




Cloudy. 




2 


O 


74 


7° 


3<M3 


78 


C 
O 


E 




Fine clear sky. 


8 


7 


O 


58 


66 


30,10 


54 


s 


N 




Cloudy. 




2 


O 


74 


70 


29,98 


74 




E 




Fine. 


9 


7 


O 


65 


68 


29,92 


60 




E 




Fine. 




2 


O 


77 


72 


2 9>93 


79 


c 


E 




Fine. 


I 10 


7 


O 


69 


69 


29,95 


64 


CO 


N 




Fine. [at 9 P. M. 


I 


2 


O 


81 


74 


29,94 


84 




SW* 




Fine ; thunder and rain 


11 


7 


O 


70 


71 


30,10 


65 




N 




Fine. 




2 





78 


I 3 


30,11 


78 




N 




Cloudy. 


12 


7 





61 


68 


30,16 


57 




N 




Fine. 




2 





69 


7° 


30,18 


70 




E 




Fine. 


! 3 


7 





54 


62 


30,20 


5° 




E 




Fine. 


i 


2 





70 


7° 


30,08 


70 




E 




Fine, 


*4 


7 





62 


ts 


29,98 


5° 




E 




Pine. 




2 





74 


69 


29,83 


76 




W 




Cloudy. 


is 


7 





67 


67 


29,65 


63 




ENE 




Cloudy. [11 A.M. 




2 





66 


68 


29,71 


71 




W 




Fine ; a thunder storm at 



IS 3 



Mttfl» JITHJWlHIHITrtai^UiM.miU 



1822 



Time. 



June 1 6 

*7 
18 

19 

20 

21 

22 

23 
24 

2 5 
26 

2 7 
28 

29 
3° 



H. M. 



7 





2 





7 





2 





7 





2 





7 





2 





*7 





2 





7 





2 





7 





2 





7 





2 





7 





2 





7 





2 





7 





2 





7 





2 





7 





2 





7 





2 





7 





2 






Therm, 
without. 



6l 

6j 
5 8 

59 
67 

63 

73 
61 

65 

66 

59 

73 
64 

72 

66 

73 
66 

75 
67 

76 
65 

73 

6 5 

7* 
60 

70 

60 

6 5 



METEOROLOGICAL JOURNAL 

for June, 1822. 



Therm, 
within. 



63 

66 

63 

£>5 
6z 

63 
66 

63 
63 
63 

63 
68 

64 

68 

65 

67 

66 

7° 
6j 

71 

68 

70 

65 

68 

6 S 

65 
64 

65 



Barom, 



Inches. 



29,82 
29,91 
30,16 

3°^ 9 
30*22 
30,16 
29,99 
29,93 
29,93 
30,02 

30,19 
30,15 

3<M3 
30,06 

30,01 

29>97 
30,01 

30,00 

30,11 

30,08 

30,07 

29,97 

30,06 

30,15 

30,16 

30,04 

30,00 

30*05 

3°>°3 
29,91 



Six's 
Therm. 



57 
68 

5i 

66 

54 
6j 

59 

73 

59 

70 

5i 

66 

53 

73 
60 

73 

6 3 

75 
63 

P 
62 

77 
62 

77 
60 

73 
59 

56 



(A 

JUm 

u 






■M 



e/5 



CJ 

2^ 



Winds. 



Points. 



E 
E 

E 

NE 

ST? 

SE 
NbyE 

N 

N by E 

NE 

NE 

E 

E 

SSE 
W 

w 
w 
w 
w 
sw 

N 
N 

w 

wsw 

NNE 
NE 

ssw 
w 



Str. 



I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 

I 
I 
1 
I 



Weather. 



Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fine. 

Fine. 

Fine, rather hazy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fine, 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Cloudy; rain in the night. 

JL XXX w« 

Fine. 

X XXXw* 

Fine. 
Fine. 
Fine, 
Fine. 

F* 
me. 

Fine. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy* 

Fine. 

Rain. 



■ i i»iafw>W'Hflia!mtiHiMTOM 



u 



14 j 



• 



i 




METEOROLOGICAL JOURNAL 

for July, 1822. 




Time# 


Therm. 


Therm, 


. . .. 

Barom. 


Six's 




Winds. 




I $%9 < 9 




without. 


within. 




Therm. 






Weather. 


1 O /»£, 

July i 


H. M. 








Inches. 






Points. 


Str. 
I 


7 


62 


6 3 


30,06 


5 6 




NE 


J? J.XJ.V* 




2 


6 9 


66 


3°>°7 


6 9 




W 


I 


Fine. 


2 


7 


60 


62 


30,01 


5 6 




W 


I 


Fine. 




2 


69 


65 


29,89 


75 




w 


I 


Cloudy. 


3 


7 


$9 


63 


*9>93 


5 6 




W' 


I 


Fine. 




2 


7i 


68 


29,95 


7i 




W : 


I 


Fine. 


4 


7 


66 


6 3 


29,99 


60 




W 


1 


Fine. 




2 


is 


6y 


2 9>95 


76 




w 


I 


Cloudy, [lightning at 1 A.M. 


5 


7 


6 5 


6 5 


2 9>79 


63 


• 


E 


I 


Cloudy ; a storm of thunder and 


■ 


2 


69 


66 


29,71 


73 


^3 

r j 


WbyN 


I 


I Cloudy ; a thunder storm at 
5 11 A.M. 


6 


7 ° 


60 


6 3 


29,84 


5B 




N 


I 


Cloudy. 




2 


5y 


6 5 


29,94 


67 




NNE 


I 


Cloudy. 


7 


7 


60 


62 


30,09 


SS 


N 


NE-- 


I 


Fine. 




2 


7° 


65 


30,08 


7 l 




NW 


I 


Cloudy. 


8 


7 


62 


62 


30,16 


5 8 


c 



W 


I 


Cloudy. 




2 


69 


65 


30,18 


7° 


s 


NW 


I 


Fine. 


9 


7 ° 


64 


64 


30,08 


63 




W 


I 


Cloudy. 


■ 


2 


69 


66 


30,02 


7 1 


.X3 


w 


I 


Rain. 


10 


7 


65 


6 3 


29,87 


62 


*3 


sw 


.1,2 


Cloudy. 




2 


rj ■* 


67 


29,84 


71 


to 


w 


I 


Fine. 


ii 


7 


65 


64 


29,86 


61 




w 


I 


Cloudy. 




2 


69 


6 5 


2 9>73 


7 2 




s 


I 


Cloudy. 


12 


7 


62 


6 3 


29,41 


60 




w 


I 


Fine. 




2 


6j 


64 


29,44 


68 




NNW 


I 


Fine. 


13 


7 ° 


58 


62 


29,81 


54 




N 


I 


Fine. 




2 


68 


64 


2 9>93 


69 




WbyN 


I 


Fine. 


14 


7 


59 


62 


30,02 


55 




NE 


I 


Fine. 




2 


69 


65 


30,00 


7° 


: 


NbyE 


I 


Fine. 


15 


7 


59 


62 


29,98 


55 


■! 


E 


I 


Cloudy and hazy. 




2 


69 


64 


29,88 


70 


! 


E 


I 


Cloudy. 


16 


7 


61 


6 3 


29>78 


5 8 




N 


I 


Fine. 




2 


69 


1 64 


2 9>74 


7° 




N 


I 


Cloudy. 
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METEOROLOGICAL JOURNAL 

for July, 1822. 



1822 



Time. 



H. M. 



:•■• 



July 17 
18 

19 
20 

21 

22 

23 
24 

25 

26 
27 
28 
29 

30 
31 



7 
2 

7 
2 

7 

2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 



o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 



Therm, 
without. 



62 

66 

65 

73 
64 

7 l 
66 

7° 
66 

69 

65 

7* 

*S 

70 

67 
70 

65 
7 1 

63 

■7° 
62 

75 
66 

69 
64 

69 
62 
66 
60 
62 



Therm, 
within. 



6 3 

64 

63 
68 

65 

67 

65 
67 

65 

66 

62 
66 
64 

65 

65 
68 

6S 
66 

64 

66 

64 

66 

65 
66 

63 

■65 

63 
64 

60 
6z 



Barom. 



Inches; 



29,68 
29,72 

*9>74 
29,70 

29,50 

*9>53 
29,5 1 

29^57 
29,58 

29>53 
29,55 

29*73 
29,79 

29^75 
29,59 
29562 
29*66 
29*68 
29*76 

29,74 
29,80 

29,79 

29*54 
29,50 

29,52 

29*49 
29>54 

29*57 
29,68 

29,68 



Six's 
Therm. 



60 
70 

60 

73 
64 

72 

61 

72 

61 

7i 
63 

7i 
62 

71 

62 

7* 
61 

71 

58 

7i 

58 

72 

62 

70 

64 

70 

59 
66 

6y 



Winds. 



Points* 



to 

Si 

a 



00 
00 



G 
o 



CA 

4-* 

ad 



! 



w 
s 

E 

E 

S 

S 

S 
SW 

S 
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S 
NNW 

S 

s 

SW 

s 

SW 
SW 

w 

S 
SW 
SW 

s 
ssw 

NW 

s 

NW 
SW 
SW 

w 



Str. 



I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 

2 

I 
I 
I 

1,2 

I 

1,2 

I 
I 

1,2 
2 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

2 



Weather, 



Rain. 
Cloudy. 
Fine. 

Cloudy, [ning at 3 A.M. 
Rain ; thunder and light- 
Fine. 
Cloudy. 
Fine. 
Fine. 
Cloudy. 
Cloudy. 
Cloudy. 
Cloudy. 
Cloudy. 
Cloudy. 
Fine. 
Rain. 
Cloudy. 
Fine. 
Cloudy. 
Fine clear sky. 
Fine. 
Fine. 
Showery. 
Cloudy. 
Cloudy. 
Fine. 
Cloudy. 
Fine. 
Rain. 
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for August, 1822. 



Time. 



1822 



H. M. 



Aug. I 



3 

4 

5 
6 

7 
8 



10 
11 
12 

*3 

*5 

16 



Therm, 
without. 



7 





57 


2 





64 


7 





58 


2 





60 


7 





56 


2 





6; 


7 





58 


2 





67 


7 





59 


2 





68 


7 





58 


2 





6 J 


7 





61 


2 





69 


7 





59 


2 





7 1 


7 





60 


2 





68 


7 





63 


2 





70 


7 





65 


2 





70 


7 





64 


2 





70 


7 





65 


2 





7> 


7 





66 


2 





69 


7 





63 


2 





68 


7 





60 


2 





63 



Therm. 

within. 



59 
62 

60 

61 

59 
61 

61 

62 

61 

62 

6i 

62 

61 

64 

61 

63 
62 

64 

64 

63 



65 

64 
66 

65 
66 

65 
66 

63 
67 



Barom. 



Inches. 



29,80 
29,80 
29,72 
29,81 
30,OI 
30,02 
29,89 
29,81 
29,86 
29.88 

3°>°3 
30,02 

30,06 

30,08 

3°>°3 
29,91 

29,76 

29,75 

29,80 

29,81 

29,82 

29,82 

29,84 

29,84 

2979 

29,84 

29,92 

29,82 

29,69 

29,86 

30,07 

30,07 



Six's 
Therm. 



& 

56 
6$ 
5° 
6S 
55 
67 

66 

53 
68 

59 

70 

57 

7 2 

57 
68 

62 

7° 

63 

70 

62 
70 
62 

7i 

63 

7i 

63 
70 

54 

70 



Winds* 



Points. 



Str. 



C/5 



1/^ 

ON 

o 

4-1 

C 

o 



C/l 

JS 

G 

»-• 

ctl 



WbyN 

W 

w 
w 

w 

NbyE 

NbyE 

NW 

N 

N 
NW 

N 

W 

W 

E ' 

E 

W 

w 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
sw 

NNW 

wsw 
s 

N 

WbyN 

W 

NW 



Weather. 



[P.M. 
hail storm at 1 



Fine. 

Fine. 

Hazy. 

Fine ; a 

Fine. 

Cloudy. 

Fine. 

Cloudy. 

Fine. 

Cloudy. 

Fine. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy and hazy. 

Cloudy. 

Fine. 

Cloudy. 

Fine. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fine. 

Fine. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy, 

Cloudy. 

Fine. 
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Aug. 1 7 
18 

*9 

20 

21 
22 

2 3 

24 

25 
26 

27 

28 
29 

' 30 
31 



Time. 



H. M. 



7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

2 

7 
2 



o 
o 
o 
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o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
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for August, 1822. 



Therm, 
without. 



6l 

73 
62 

73 

63 

74 
62 

7° 
64 

76 

7° 
78 

65 
78 

59 
67 

60 

67 

59 
66 

60 

62 

60 

66 

60 

6S 

57 
66 

57 
65 



Therm, 
within. 



o 



64 

71 

66 

71 

67 

7i 
67 
7i 

67 

73 

7° 

73 

7° 

7 2 
66 

68 

66 

65 
64 

65 
64 
64 
64 
64 

6 3 

64 

62 
62 
61 
6$ 



Barom. 



Inches. 



3°> 2 3 
30,20 

30,19 
30,15 

3<M3 

30,15 

3°> I 4 

3°> I 4 
30,02 

2 9>97 
29,89 

29,87 

2 9>97 
29,98 

29,82 

2 9>79 
29,74 

2 9>74 
29,68 

29,65 

29,69 

29,70 

29,72 

29,63 

29>47 

2 9>53 

*9>77 
29,80 

29,91 

29,94 



Six's 
Therm. 



59 
76 

68 

75 
67 

75 
66 

7i 
62 

7 s 
68 

79 

63 

80 

59 

70 

55 
68 

5 6 
67 

5 6 
66 

57 
66 

58 
67 

54 
66 

5 5 
66 



Winds. 



Points. 



CO 

<U 

u 

a 
>— i 

t/-\ 

ON 
*\ 

o 

■w 
C 

o 

s 

CO 

-C 

d 



w 

w 
w 
w 
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SE 
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N 
?? 

W 

w 

NE 
WNW 

sw 
s 



Str. 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



W I 1 



w 
w 

WbyN 
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WbyN 

W 
ESE 

W 

W 

w 

sw 

w 

NW 



1,2 

1 

1 

1 

1 

1 
2,1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 



Weather. 



Fine. 

Fine. 

Cloudy. 

Fine. 

Cloudy. 

Fine. 

Fine. 

Hazy. 

Fine. 

Cloudy. 

Fine, rather cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy > [cloudy. 

Fine, though somewhat 

Cloudy. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Showery. 

Cloudy. 

Cloudy and showery. 

Fine. 

Cloudy. 

Fine. 

Cloudy, 

Fine. 

Fine. 
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for September, 182s. 






Timet 


I ncrm* 


J. 11C.1 IUl 


Barom* 


Six's 


> 


Winds. 






1822 






without. 5 


within. 




Therm, 






Weather. 




H. . 


&f. 








Inches. 




— . 


Points. 


otr. 
I 




Sept. i 


7 


O 


SS 


62 


30.II 


53 


WbyS 


Cloudy. 








O 


65 


64. 


30>I I 


6 5 




W 


I 


Cloudy. 




2 


*7 


O 


S 8 


60 


30,08 


54 




sw 


I 


Fine. 






2 


O 


6S 


62 


3°>03 


68 




w 


2 


Cloudy. 




3 


7 


O 


62 


62 


29,94 


61 




w 


I 


Fine. 






2 


O 


68 


64 i 


29>9 J 


6 9 




w 


I 


Fine, 




T* 


7 


O 


5 8 


61 : 


30,04 


5 6 




"W 


I 








2 


O 


68 


72 


30,04 


69 


• 


w 


I 


J? JLllv* 




5 


7 





63 


64. 


2 9*93 


6i 


f 1 


w 


I 


Fine. 






2 





68 


65 


29,85 


70 




wsw 


I 


Cloudy, 




6 


7 





65 


64 ! 


29,83 


6 3 


H 


sw 


I 


Cloudy. 






2 





68 


69 ) 


29,83 


7° 


O 


wsw 


I 


Fine. 




7 


7 





r 6 


62 f 


30>o4 


54 


O 


w 


I 


Fine. 






2 





6S 


66 


30,07 


.68 


™i-"# 


WbyN 


I 


Fine. 




8 


7 





58 


62 i 


29,92 


55 


O 


W 


I 


Cloudy. 











66 


i* 


29,89 


6% 


S 


W 


I 


JlV€%JI*JI» 




9 


7 





5 6 


60 


29,98 


54 


«5 

* F«4 


JsfW 


I 


Cloudy. 






2 





64 


62 


29,90 


66 


in»w< 


wsw 


2 


Cloudy. 


- 


10 


— 





52 


61 


30,12 


51 




w 


I 


JL JLlXw» 






2 





59 


62 


30,08 


Ul 





w 


I 


hne. 




ii 


7 





I 8 


63 


29,92 


51 




s 


1,2 


hne, 




■■ 


2 





T* 


04 


29,94 


67 




■yp 


I 


Cloudy. 




12 


7 





54 


60 


2 9>95 


53 




NW 


I 


Fine, rather hazy. 






2 





62 


61 


30,01 


6s 




IT 1 T*% 

N by E 


I 


Cloudy. 




*3 


7 





5 6 


S9 


2 9>97 


54 




N 


I 


Cloudy. 






2 





60 


63 


30,08 


6i 




N 


I 


Cloudy, 




14 


7 





5° 


5 9 


29*91 


45 




E 


I 


Fine. 






2 





61 


61 


30,16 


62 




E 


1*2 


Cloudy. 




*5 


j 





5 6 


60 


30,08 


$J 




E 


I 


Cloudy and hazy. 






2 





60 


61 


30,01 


61 




E 


I 


Cloudy, 






: 

! 


1 








1 
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for September, 1822. 



Time. 



Therm. 

without. 



1822 



H. M. 



Sept 1 6 

*7 
18 

19 

20 

21 

23 

25 
26 
27 
28 
29 

3° 



7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 
2 

7 

2 

7 
2 

7 
2 



c 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 



o 



54 
66 

57 
70 

55 

6 3 

57 

63 

55 
60 

59 
52 
61 

55 

5 8 

57 
60 

52 

57 
49 

57 

49 
56 

5i 

5<$ 
|i 

58 

49 
59 



Therm, 
within. 



60 

64 
6l 

63 
6l 

69 

62 

68 
60 
71 
60 
68 

59 
60 

56 

59 

57 
60 

57 
58 
68 

.61 

55 

57 
5 6 

56 



56 
62 



Barom. 



Inches. 



30*04 

3°>°3 
30,06 

30,05 

30,08 

30,09 

30,14 

30,12 

29,99 

29,93 

*9> s 3 
29,84 

29,88 

29,86 

29,82 

29,65 

29,44 

*9>3* 
*9>$i 

2 945 

29,67 

29,84 
30,07 
30,16 
30,21 

30,17 

3°>°3 
29,96 
29,86 

2 9>79 



Six's 
Therm. 



52 

66 

55 

7° 

52 

7° 
53 

65 

52 

64 

53 
62 

59 
62 

55 
62 

5 6 

60 

5 l 

58 

47 

59 

48 

57 
49 
57 
49 

59 

46 

59 



CO 

u 

C 



o 
o 

a 
o 






Winds. 



Points. 



W 

w 
w 

E 
NbyE 
S byE 

XL 

N 
E 
E 
E 

E 

_ 

Ji 

E 

ENE 

E 

E 
NE 
NE 

N 
NE 
NE 
SE 

N 

N 
NE 

E 

W 
SE 



Str« 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1,2 
I 
I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

1 

I 

I 
1,2 

2 

I 

1 

I 

I 

I 

I 



Weather, 



MMfttwwi twww 



Fine. 

Fine. 

Cloudy and hazy. 

Fine. 

Cloudy and hazy. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Rain. 

Rain. 

Rain. 

Cloudy and showery. 

Fine. 

Cloudy. 

Cloudy and hazy. 

Fine. 

lane. 

Cloudy. 

Rain. 

Cloudy* 

Fine. 

Cloudy and hazy. 

Cloudy. 



20 1 
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for October, 1822. 



Time. Therm, 
without. 



H. M. 



8 



3 

4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

11 

12 

13 

14 

*5 

16 



8 
2 
8 
2 

8 

2 

8 

2 

8 

2 

8 

2 

8 

2 

8 

2 

8 

2 

8 

2 

8 

2 

8 

2 

8 

2 

8 

2 

8 

2 



Therm, 
within. 
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o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
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o 
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o 

o 
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o 

o 
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o i 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
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48 

59 
57 

63 

60 

59 
64 

60 

63 
54 
59 

55 

59 
58 

59 

57 
52 

52 

64 

48 

58 

54 
60 

58 

61 

46 

52 

43 

5° 
50 
53 



57 
60 

59 
60 

59 
62 

61 

6 5 

62 

62 
61 
60 

59 

63 
60 

6 3 

60 

60 
60 
64 

59 

63 
60 

62 

61 

61 

59 
61 

57 

59 

5^ 
60 



Barom. Six's 
Therm. 



Inches. 



29,71 
29,68 
29,74 

2 9>75 
29,70 

29,68 

29,78 

29,71 

29,70 

29,68 

29>53 

2 9>57 

2 9>43 
29,61 

29,56 
29,62 
29,71 
29,82 
29,82 
29,91 
30,14 
3o> x 5 

29>97 
29,81 

29,45 

29,38 

29,83 

29,98 

29*93 
29,74 

29>37 
29,32 
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46 

59 

55 
64 

57 

6 S 
58 
66 

58 

$ z 
60 



55 
60 

53 

5° 

5° 
60 

46 

59 

5* 
61 

59 
6z 

46 

5 2 

4 1 

5i 
48 

54 



a 

a 

to 

o 



Winds. 



en 

P4 



Points. 



N 
SE 
E 
E 
E 
E 
S 
W 

sw 

sw 
w 
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w 

w 

w 
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w 

NW 
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SE 
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S 
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Str. 



Weather. 



I 
I 

I 
1 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 

25 

3 

1,2 

2 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

2 
1,2 

2 
1,2 

1 

I 

I 

I 



Hazy. 

Fine. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Rain. 

Cloudy. 

Cloudy. [evening. 

Fine ; much lightning this 

Fine. 

Fair. 

Fine. 

Cloudy. 

Fine. 

Cloudy. 

Rain. 

Fine. 

Cloudy. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Ram. 

Fine. 

Cloudy. 

hne. 

Rain. 

Cloudy and hazy. 



im m m .w i *» ' * m.vm m m* m* 



~ — »«_. .. 



CtMa 
£1 J 





Time, . 


1822 


• 




XI. 


M. 


Oct 17 


8 


O 




2 


O 


iS 


8 


O 




2 


O 


l 9 


8 


O 




2 


O 


20 


8 


O 




2 


O 


21 


8 


O 




2 


O 


22 


8 


O 




2 


O 


23 


8 


O 




2 


O 


24 


8 


O 




4fir 


O 


2 5 


8 


O 




2 





26 


8 


O 




2 


O 


27 


8 


O 




2 


O 


28 


8 


O 




2 





29 


8 







2 





3° 


8 







2 





31 


8 


2 


, 


2 


2 
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Therm, 
without. 



5 1 
51 

41 

5° 
48 

53 

54 
59 
53 

59 

48 

59 
46 

55 

57 
61 

55 
60 

53 
58 
52 

55 

44 

54 

53 

59 

55 
60 

54 
60 
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Therm. 

within. 



57 
58 
56 

59 
5 6 
59 
58 
58 
57 
59 
5B 
60 

c6 

53 
57 
59 
58 
60 

58 

59 
58 

59 

47 
58 

56 

57 

5 6 
58 

56 

60 



Barom. 



Inches. 



29,31 
29,34 
29,61 
29,66 

29,49 

29>47 

2 9>55 
29,41 

29,54 

29,61 

29,72 

29,81 

29,70 

29,57 

*9>3% 
29,56 

29,48 

29,51 

2 9>53 

2 9>43 

2 9>53 
29,58 

2 9>77 
29,84 

29,88 

29,96 

*9>97 

*9>93 
29,69 

29,71 



Six's 
Therm. 



5° 

53 
41 

46 

55 
5 2 
59 
5* 

47 
59 
44 

5 6 

55 
62 

5S 
62 

52 

60 

51 

57 

43 

55 

49 

59 

53 
61 

52 
61 



Winds. 



Points* 
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sw 
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E 

Oil 

E 

S 

S by E 

SE 

NW 

1? 
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Str. 



Weather. 



2 

2 

I 

I 
1,2 
1*2 

3 

I>2 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
1 
I 
I 



Rain. 

Cloudy and Rain 

Fine ; rather hazy. 

Fine. 

Cloudy. 

Fine. 

Cloudy. 

Rain. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fine. 

Fine, rather hazy* 

Cloudy. 

Cloudy. 

Cloudy* 

Fine. 

Fine. 

Cloudy. 

Cloudy. 

Fine. 

Hazy and cloudy. 

Fine. 

Rain. 

Cloudy. 

Cloudy* 
Fine. 

A? XJllv* 
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Nov. 1 



Time. 



H. M. 



3 

4 

5 
6 

7 
8 



10 
11 
12 

13 
H 

16 



8 

2 

8 

2 

8 

2 

8 

2 

8 

2 

8 

2 

8 

2 

8 

2 

8 

2 

8 

2 

8 

2 

8 

2 
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2 
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2 

8 

2 

8 
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Therm, 
without. 
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Six's Thermometer, 
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era height. 
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« .2P 
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height. 
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Deg. 
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Deg. 
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Inches. 


Inches. 


Inches. 


Inches. 


January 


50 


32 


58 


41 


3<V*7 


29,10 


30.107 


0,215 


February 


53 


35 


45> 6 


60 


49 


55*° 


30,69 


29,30 


30,102 


54 


34 


45^5 


0,560 


March 

1 


*5 


3^ 


49>5 


63 


5* 


56,7 


3^3 6 


2 9>43 


30,030 


66 


35 


49,5 


1,273 


April 


63 


37 


49,6 


63 


48 


■ 

56,3 


3°>4° 


29,30 


29,921 


64 


35 


49,5 


1,620 


May 


74 


47 


59>4 


70 


54 


61,6 


30,46 


29,30 


29,959 


75 


45 


58,8 


1,022 


June 


81 


54 


67,0 


74 


62 


67,0 


30,29 


29,65 


30,064 


84 


50 


64,6 


1,212 


July 


75 


58 


66 > 1 


68 


60 


64,4 


30,18 


29,41 


29,775 


7^ 


53 


64,9 


2,788 
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78 
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29,47 
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7° 
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70 
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58>6 
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*>5 


41 


55»i 


6S 


47 


59>° 


3o*i5 


29,31 


29,663 


66 


41 


54,3 


3,053 


November 


i 61 


38 


50,6 


62 


54 


57,6 


30*27 


29,24 


29,748 


61 


38 


49,7 


3, 6 °7 


December 


54 


25 


38,1 


56 


39 


49,0 


30,57 


29,04 


30,059 


54 


2 3 


58,0 


1,041 


Whole year 


$h% 






58.6 






29,863 

■ 1 




55*o 


i 8,068 



* The quicksilver in the bason of the barometer is 8 1 feet above the level 
of low water spring tides at Somerset-house. 

f The Society's Rain Gage is 114 feet above the same level, and 75 feel 
6 inches above the surrounding ground. 

The mean variation of the Magnetic Needle will be given in Part II. 



